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RICARDO GUERRERO 


Examinando algunos ejemplares de Nematodes oculares 'de las aves depo- 
sitados en la Seccion de Parasitologia dei Museo de Historia Natural La Salle 
(MHNLS), observamos que entre los lotes estudiados habia dos especies, al 
parecer no descricas, pertenecientes al genero Oxyspirura Drasche in Stos- 
sich 1897, las cuales describimos a continuacion. 


I. MATERIAL Y METODOS 

Los ejemplares fueron colectados y conservados en alcohol 70° hasta su 
estudio, utilizando Lactofenol y Creosota para el aclaramiento. Para el estudio 
de las estructuras cefalicas solo en una especie se pudo hacer por corte ya 
que el otro material deserito consta de pocos ejemplares. Para tomar las medi- 
das se utilizo un ocular micrometrico. 


II. DESCRIPCION DEL MATERIAL ESTUDIADO 


Oxyspirura diazungriai n. sp. 

El material, colectado por el senor R. Urbano, consiste en 19 machos 
normales, 2 en el ultimo estado larvario, un macho teuratologico y 44 hem- 
bras de las cuales 4 son larvas. 

Tienen el cuerpo alargado con los extremos aguzados. La cuticula presenta 
finas estriaciones transversales. La boca es circular y la disposicion de las 
papilas cefalicas es tipica dei genero, con 10 papilas, 6 pequenas en el circulo 
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interno y 4 mayores en el circulo externo y los dos anfidios en su posicion 
lateral correspondiente. 

La vista lateral nos presenta una capsula bucal dividida en dos partes, 
la anterior mas ancha y corta que la posterior, la cual es mas o menos cilin- 
drica. No existen anulaciones, rugosidades ni dientes esofagicos en la cavidad 
bucal. 

Macho: Tienen una longitud total de 11,5 - 14,2 mm y un ancho maxi- 

mo de 0,26-0,35 mm cerca dei medio dei cuerpo. La capsula bucal presenta 
una profundidad de 0,057 - 0,065 mm. El esofago es claviforme midiendo 1,15- 
1,45 mm de largo. El anillo nervioso esta situado a 0,25 - 0,30 mm dei extremo 
anterior y el poro excretor esta a 0,36-0,45 mm dei mismo extremo. Los 
deiridios no fueron observados. 

El extremo posterior se encuentra desprovisto de ala caudal y siempre 
esta enrollado en posicion ventral. Las espxculas son muy desiguales, la 
izquierda es delgada y muy larga, midiendo 2,89 - 3,38 mm de longitud total, 
y se repliega varias veces en su recorrido, mientras que la derecha es corta, mas 
recta y robusta, midiendo 0,205 -0,242 mm de largo por 0,033-0,053 mm 
de ancho; esto nos indica que la proporcion espicular es 14,5/1. Gubernaculo 
asimetrico teniendo 0,123 - 0,164 el ala mayor y 0,055 - 0,070 el ala menor por 
0,082-0,106 mm de ancho maximo. Presenta 6 pares de papilas distribuidas 
de la siguiente manera: 3 pares precloacales dispuestas en dos hileras simetri- 
cas convergentes hacia la cloaca, 1 par adanal muy cercano a la cloaca y los 
dos pares postcloacales tambien simetricos y formando un angulo convergente 
hacia la cloaca. La cola tiene una longitud total de 0,33 - 0,42 mm . 

Teuratologia: Consiste en un macho que corresponde a las medidas antes 

dadas para los ejemplares normales pero presenta las espiculas y el guber- 
naculo atrofiados de forma que la espicula derecha es mucho mas corta y 
ancha de lo normal, siendo sus dimensiones 0,131 mm. de largo por 
0,057 mm. de ancho; la espicula izquierda se halla situada por debajo de 
la cloaca y tiene una forma sumamente compleja (Lam. 1) y mide 
0,111 mm. de largo por 0,055 mm. de ancho. El gubernaculo tiene forma 
de cuna y mide 0,090 mm. de largo. Las papilas estan distribuidas en 
forma normal. 

Hembra: Presentan una longitud total de 13,00 - 19,40 mm. por un 

ancho maximo de 0,33 - 0,52 mm. La capsula bucal tiene una profundidad 
maxima de 0,057 - 0,064 mm. El esofago mide 1,35 - 1,58 mm. de largo. 
El anillo nervioso se encuentra a 0,246 - 0,312 mm. dei extremo anterior y 
el poro excretor esta a 0,39 - 0,47 mm. La vulva se encuentra a 0,761 - 
1,124 mm. dei extremo posterior; la vagina 0,196 - 0,226 mm. de largo. El 
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ano dista 0,335 - 0,426 mm. dei final de la cola. Los huevos in utero miden 
0,044 (0,040 - 0,048) x 0,026 (0,024 - 0,028) mm. Los anfidios estan 
a 0,049 - 0,088 mm. dei extremo posterior. 

Larvas: Las larvas encontradas son de un tamano bastante menor que 

los adultos, 6,80 mm. los machos y 7,20 - 7,50 mm. las hembras, y presentan 
la particularidad de no tener la capsula bucal dividida o solo con un esbozo 
de division. 

Los machos con el gubernaculo y la espicula izquierda sumamente 
transparentes y poco quitinizados (esto, unido a la cuticula que presenta 
estriaciones longitudinales muy pronunciadas, impidio que se tomaran las 
medidas de ambas estructuras). Las papilas adanales estan mas separadas de 
la cloaca que en los adultos y las postcloacales se encuentran formando una 
linea transversal. La cola en ninguno de estos ejemplares se encuentra doblada 
ventralmente. 

Las hembras no tienen huevos en el utero. 


TIPOS: 

Holotipo: M.H.N.L.S., Cat. de Parasitologia N ? 4779. 

Hospedador tipo: Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789) 

Phasianidae, Gallifornes 

Organo: Cavidad orbitaria 

Localidad: Carretera El Dorado - Santa Elena - Estado 

Bolivar - Venezuela 

Paratipos: M.H.N.L.S., Cat. de Parasitologia Nos. 3709 y 3710, con igual 

hospedador, organo y localidad que el holotipo. 

Discusion: Las especies relaciondas a O. diazungriai son: 0. chauvancyi 

Diaz-Ungria, 1964; O. hispanica Yeh, 1957; O. mansoni (Cabbold, 
1879); O. pusillae Wehr y Hwang, 1957 y O. tsingchengensis Hsu, 1933 
por tener la capsula bucal dividida y por la gran diferencia entre las espiculas 
por lo cual nos limitaremos a separarla de estas para lo cual usaremos los 
caracteres expuestos en la Tabla I; de donde podemos ver que difiere de 
chauvancyi por la ausencia de los dientes esofagicos; de hispanica por el 
menor tamano de las espiculas; de pusillae por la disposicion de las papilas 
y de mansoni y tsingchengensis por la disposicion de las papilas y la presencia 
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dei gubernaculo. Todo esto hace ver que la nuestra es una especie nueva que 
hemos convenido en nombrar O. diazungriai en honor dei Dr. Carlos Dfaz- 
Ungria, eminente parasitologo y el que mas ha contribuido para el conoci- 
miento de la fauna helmintologica de nuestro pais. 


Oxyspirura guriertsis n. sp. 

El material proveniente de dos hospedadores diferentes esta constituido 
por 4 machos y 5 hembras (2 inmaduras). 

En vista apical se observa una abertura apical circular con 6 pequenas 
papilas en el circulo interno y 4 en el circulo externo con los anfidios laterales 
correspondientes. No presentan ala cefalica. En el fondo de la capsula bucal 
presentan tres dientes esofagicos los cuales son mas manifiestos en las 
hembras. 

Macho: Tienen una longitud total de 7,950 - 10,650 mm. por un ancho 

maximo de 0,216 - 0,277 mm. La cavidad bucal dividida en dos partes, la 
anterior mas corta y ancha que la posterior midiendo 0,010 - 0,016 mm. por 
0,016 - 0,020 mm. y la parte posterior 0,037 - 0,04 1 por 0,012 - 0,01 6 mm. 
El esofago es claviforme y mide 1,058 - 1,124 mm. de largo. El anillo 
nervioso se encuentra a 0,164 - 0,205 mm. dei extremo anterior y el poro 
excretor a 0,279 - 0,290 mm. dei mismo extremo. 

En el extremo posterior presenta dos espiculas muy desiguales en 
tamano y apariencia, midiendo la derecha 0,143-0,178 mm. de largo por 
0,020 mm. de ancho y la izquierda 2,340 - 2,750 mm. de largo. Presenta un 
gubernaculo algo complejo que mide 0,120 - 0,133 mm." de largo por 
0,100 - 0,120 mm. de ancho maximo. Posee 3 pares de papilas precloacales, 
1 par adanal y 2 pares postcloacales dispuestas en forma simetrica, ademas 
estan los fasmidios a 0,057 - 0,060 mm. dei extremo posterior. La cola mide 
0,242 - 0,294 mm. de largo. 

Hembra: Tienen una longitud total de 1 1,20 - 15,40 mm. por un ancho 

maximo de 0,277 - 0,294 mm. La capsula bucal mide 0,016 - 0,020 por 
0,016 - 0,025 mm. en su parte anterior y 0,041 por 0,015 - 0,020 mm. en 
su parte posterior. El esofago mide 1,211 - 1,349 mm. de largo. El anillo 
nervioso dista 0,28 - 0,38 mm. dei apice y el poro excretor esta a 0,37 - 
0 ; 42 mm. dei mismo. 

La vulva se encuentra a 0,865 - 1,003 mm. dei extremo posterior y los 
huevos in utero miden 35 - 50 por 15 - 35 micras. El ano dista 0,289 - 0,311 
mm. dei final de la cola. 
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chauvancyi 4,28- 5,7 6 2,55-2,68 0,175-0,200 13/1 1,6-2, 1/1 

guriensis 7,95-10,65 2,34-2,75 0,143-0,178 15,5/1 3.4-4.1/1 
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Se encontraron tambien dos hembras inmaduras cuyas dimensiones son: 
Largo tocal: 7,23 - 7,60 mm. por 0,24 - 0,25 mm. de ancho. Capsula bucal: 
0,008 - 0,012 mm. por 0,014 - 0,016 mm. y 0,031 - 0,037 por 0,012 - 
0,018 mm.; el esofago mide 0,900 - 1,163 mm.; el anillo nervioso y poro 
excretor a 0,205 - 0,246 mm. y 0,289 mm. dei extremo anterior respectiva- 
mente. Vulva a 0,675 mm. y cola 0,276 mm. de largo. 


TIPOS: 

Holotipo: M.H.N.L.S., Cat. de Parasitologia N" 4780. 

Hospedador tipo: Momotus momota (Linne, 1766) Momoti- 

dae, Coraciiformes 

Organo: Cavidad orbitaria 

Localidad: Represa de Guri, Rio Caroni, Edo. Bolivar, 

Venezuela. 

Paratipos: M.H.N.L.S., Cat. de Parasitologia N 9 4545 de Xiphorynchus 

guttatus (Lafresnaye, 1850) Dendrocolaptidae, Passeriformes 
y N 9 4563 de Momotus momota, ambos con la misma localidad 
dei Holotipo. 

Discusidn: Por tener la capsula bucal dividida, la ausencia de ala cefa- 

lica, espiculas muy desiguales y tres dientes esofagicos en el fondo de la 
capsula bucal, O. guriensis esta relacionado con 0. chauvancyi Diaz-Ungria, 
1964, pero difiere de esta en algunas caracteristicas que para su mejor 
visualizacicn estan expresadas en la Tabla II. Ademas difieren en la forma 
y tamano dei gubernaculo. 


Oxyspirura cruzi? Rodrigues, 1962. 


El material estudiado consiste en dos hembras en mal estado de color 
obscuro, y sus caracteristicas son las siguientes: 

Longitud total: 9,3 - 11,0 mm. por un ancho maximo de 0,363 - 0,381 
mm. cerca dei medio dei cuerpo. 

En vista apical se observa una abertura circular con seis pequenas papilas 
en el circulo interno y 4 en el circulo externo. 
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En vista lateral se observa una capsula bucal ligeramente rectangular 
no dividida, cuyas dimensiones son: de 0,020 - 0,021 mm. de ancho por 
0,021 - 0,023 mm. de profundidad. Carecen de ala cef alica. EI esofago mide 
en su longitud total 0,753 - 0,848 mm. y esta dividido en dos porciones, la 
anterior muscular y la posterior glandular, midiendo 0,173 mm. y 0,580 - 
0,675 mm. respectivamente, EI poro excretor esta situado a 0,328 - 0,365 mm. 
dei extremo anterior y el anillo nervioso a 0,195 - 0,205 mm. dei mismo. Los 
deiridios no pudieron ser observados. 

La vulva se encuentra en la parte posterior, distando 0,467-0,502 mm. 
dei final de la cola; presenta una vagina muscular que mide 0,164 - 0,184 
mm. de largo a la que siguen dos uteros conteniendo huevos de 0,037 por 
0,024 mm. con larvas en ler. estado en su interior; la distancia vulva-ano 
es de 0,229 - 0,260 y la cola mide 0,238 - 0,242 mm. de largo. 

La proporcion esofago-longitud dei cuerpo es de 12,7/1. 

Material estudiado: M.H.N. La Salle, Cat. de Parasitologia N 9 3739. 

Hospedador: Thraupis virens cana (SWAINSON, 1836) Thrau- 

pidae Passeriformes. 

Localidad: Las Quiguas, S. Esteban, Edo. Carabobo, Yenezuela. 

Discusion: Debido a que son solamente hembras, resulta sumamente 

dificil asignarles un nombre especifico con seguridad; sin embargo, teniendo 
en cuenta las caracteristicas morfologicas y las medidas y la distribucion 
geografica, creemos que se trata de O. cruzi aunque no pudimos observar 
las papilas caudales que senala el autor y ademas difiere en la forma de 
la capsula bucal. 


Oxyspirura sp. 


El material revisado en esta oportunidad constaba de una sola hembra 
de color obscuro, de cuerpo robusto y adelgazado en los extremos. 

Descripcion: 

Longitud total 10,600 mm. y un ancho maximo de 0,36.3 mm. En 
vista apical presenta una abertura en forma triangular con los vertices 
redondeados y con 6 pequenas papilas que corresponden al circulo interno y 
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4 grandes que constituyen el circulo externo; ademas estan presentes los 
anfidios en su posicion lateral correspondiente. 

En vista lateral se observan las alas cefalicas bien desarroliadas y 
simetricas, midiendo 0,207 mm. de largo y 0,036 mm. de ancho, ademas 
son visibles dos pequenas estructuras quitinosas subdivididas por estrias y que 
son solo visibles en posicion ventral o dorsal. 

Presenta una capsula bucal rectangular que mide 0,021 mm. de largo 
por 0,025 mm. de ancho con dos grandes papilas laterales. El esofago tiene 
una longitud total de 0,778 mm. y presenta el anillo nervioso a 0,226 mm. 
dei extremo anterior. El poro excretor esta a 0,361 mm. dei apice. Los deiridios 
no pudieron ser observados. 

La vulva se encuentra a 0,484 mm. dei extremo posterior y presenta una 
vagina muscular de 0,164 mm. de largo. El ano dista 0,226 mm. dei extremo 
posterior por lo que la distanda ano-vulva es de 0,218 mm. Los huevos 
miden 0,037 por 0,020 mm. 

La proporcion cuerpo-esofago es de 13,7/1. 


Material estudiado: 
Hospedador: 

Organo: 

Localidad: 


M.H.N. La Salle, Cat. de Parasitologia N° 3687. 

Turdus gigas (Fraser, 1841) Turdidae Passeri- 
formes. 

Cavidad orbitaria 

Paramo La Negra, Edo. Merida, Venezuela. 


Discusion: En vista de que la especie esta representada por solo una 
hembra y no hemos podido asignarla satisfactoriamente a ninguna de las 
especies conocidas, pensamos que se trata de una especie aiin no descrita, pues 
hay diferencias con las hembras de las otras especies conocidas, tales como 
las estructuras quitinosas a los lados de la cabeza, que no son mencionadas 
en la literatura existente y las que se mencionan a continuacion son las 
especies mas relacionadas. 

0. acuticauda Jairapuri y Siddiqi, 1967. La cola en nuestro ejemplar 
es mucho menor que en esta especie, y el esofago es mayor, tambien difieren 
en la distancia ano-vulva que en acuticauda es de 0,070 - 0,072 mm., en 
nuestro ejemplar es de 0,218 mm. 

O. cisticola Sultana, 1964. Es menor que nuestro ejemplar en longitud 
dei cuerpo, distancia de la vulva al extremo de la cola, distancia vulva-ano y 
el esofago, mientras que la cola es mayor. 



Lamina 3 Oxyspirura eruxi ? Rodrigues, 1962 

19- Vista apical. 20. Vista lateral de la capsula bucal. 21. Extremo posterior en vista lateral. 

Oxyspirura sp. 

22. Vista apical. 23. Vista ventral de la capsula bucal. 24. Extremo anterior en vista ventral. 
25. Extremo posterior en vista lateral. 26. Huevo embrionado. 
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O. fulica SULTANA, 1964. Presenta el ala cefalica asimetrica y nuestro 
ejemplar la tiene totalmente simetrica. 

O. sturnia Jairapuri y Siddiqi, 1967. Difiere por tener la cola mucho 
mas larga y la distanda vulva-ano mucho menor que la nuestra. Tampoco 
le mencionan los autores las dos grandes papilas a los lados de la capsula 
bucal. 

III ) CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Con la inclusion de dos nuevas especies, la clave dada por JAIRAPURI y 
Siddiqi en 1967 queda parcialmente modificada de la siguiente manera. 

1 . Capsula bucal dividida - 

Capsula bucal no dividida 12 

2. Ala cefalica presente 3 

Ala cefalica ausente 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 . 2 pares de papilas pre- y 6 pares postcloacales .... navali 

9 pares de papilas pre- y 8 pares postcloacales .... octopapillata 

4. Gubernaculo presente 5 

Gubernaculo ausente 9 

5 . Vulva con un engrosamiento cuticular pusillae 

Vulva sin engrosamiento cuticular 6 

6. Espicula izquierda mayor de 5,2 mm hispanica 

Espicula izquierda menor de 3,4 mm 7 

7 . Dientes esofagicos ausentes diazungraiai 

Dientes esofagicos presentes 8 

8. Gubernaculo simple y triangular chauvancyi 

Gubernaculo complejo con dos alas gunensts 

9. Dos pares de papilas precloacales tanasijtchuki 

Tres o cuatro pares de papilas precloacales 10 

10. Proporcion espicular 1,3/1 altensis 

Proporcion espicular 9,4-15/1 U 

1 1 . Hembra con papilas caudales tsingchegensis 

Hembra sin papilas caudales mansoni 
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En la revision dei genero hecha por Jairapuri y Siddiqi en 1967 falta 
la actualizacion de la distribucion geografica que nosotros consideramos de 
importanda ya que solamente O. mansorii es cosmopolita y O. peipingensis 
y O. petrowi han sido reportadas en dos regiones zoogeograficas. Las demas 
son exclusivamente de una sola, en vista de lo cual hemos procedido a revisar 
toda la literatura posterior al trabajo de Barus (1963) lo cual da la 
siguiente distribucion: 

REGION PALEARTICA: 

O. baskakowi, O. hispanica, O. mansorii, O. petrowi, O. popowi, O. 
rysavyi, O. schulzi, O. sygmoidea. 

REGION NEARTICA: 

O. mansorii y 0. petroivi. 

REGION ORIENTAL: 

O. acuticauda, O. alauda, 0. alii, 0. asiatica, O. basiri, 0. buccosulcata, 
O. buckleyi, 0. chrysomma, O. cisticola, 0. dicruri, O. dicruricola, 0. duck- 
hunensis, 0. egretta, O. eremopterixa, 0. fulica, 0. grandipapillata, 0. 
gubernaculata, O. hyderabadensis, O. kaitingensis, O. laharpurensis, O. leiperi, 
O. lerouxi, O. lobipluvia, O. malabarica, O. mansoni, O. meropsicola, O. 
mirzai, 0. otocompsa, O. ophtalmica, O. orientalis , O. peipingensis, O. prinia, 
O. pusillae, O. siamensis, O, singhi, O, solitaria, 0. sturnia, O. suraiyae, 
O. tsingchengensis, O. dendrocopsi, y O. indica. 

REGION NEOTROPICAL: 

O. altensis, O. brasiliensis, O. brevisubulata, O. anacanthura, O. cepha- 
loptera, O. cassici, O. chauvancyi, 0. crassa, O. cruzi, O. diazungriai, O. 
guriensis, 0. mansoni, O. mato gro sensis, O. navali, O. octopapillata, 0. peipin- 
gensis, 0. tanasijtchucki y 0. toroi. 


REGION ETIOPICA: 

O. cameroni, O. crami, O. elani, O. mansoni, 0. myzomelae, 0. nigerica, 
y O. wellsi. 
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REGION AUSTRALI ANO-POLINESICA : 

0. streperae. 

Como se ve en el presente trabajo, resulta enormemente diflcil identificar 
especies en base a hembras solamente, por esto creemos que es necesario 
hacer una revision dei genero estudiando los ejemplares tipo de cada especie 
para establecer la constanda o variabilidad de los caracteres utilizados para 
separarlos. 

Para ello suponemos que seria interesante estudiar la forma dei guber- 
naculo, de las esplculas, de la capsula basal y dei ala cefalica, asl como 
el numero y distribucion de las papilas cefalicas y caudales. Tambien serta 
de importanda el estudio de la proporcion espicular, que es aceptada por 
todos los autores como de cierta validez para separar especies, la proporcion 
cuerpo-espicula mayor o menor (Diaz-Ungria, 1964), la, proporcion lon- 
gitud dei esofago-cuerpo (Barus, 1963 y Sultana, 1964), asi como la 
proporcion cuerpo-distancia de la vulva al apice posterior, proporcion cuerpo- 
cola y otras que quizas serian de importanda. 

SUMARIO 

En el presente trabajo se describen dos nuevas especies, pertenecientes 
al genero Oxyspirura DrasCHE in Stossch, 1897. 

O. diazungriai n. sp. difiere de O. hispanica por el menor tamano de 
las espiculas; de O. mansorii y O. tsingchengensis por la presencia dei 
gubernaculo; de O. chauvancyi y O. guriensis por la ausencia de dientes 
esofagicos, y de O. pusillae por tener un par de papilas precloacales menos. 

O. guriensis n. sp. difiere de O. chauvancyi en la forma y el tamano dei 
gubernaculo. 

Se hace la descripcion de dos lotes de ejemplares diferentes sin darie 
nombre especifico por carecer de machos. 

Tambien se comenta brevemente el genero y se actualiza la clave para 
especies y la distribucion geografica. 

SUMMARY 

Two new species of nematodes of Oxyspirura parasites of btrds in 
Venezuela are described. 
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0. diazungriai n. sp. differs from 0 . hispanica in the spicule length; 
from 0 . mansoni and 0 . tsingchengensis in having a larger gubernaculum; 
from O. chauvancyi and O. guriensis in the absence of oesophagical tooth and 
f rom O. pusillae in the number of precloacal papillae. 

O. guriensis n. sp. differs from O. chauvancyi in the shape of the 
gubernaculum. 

Two lots of different . species without specific name while lacking of 
males. 

The genus is shortly commented and its key and geographical distri- 
bution is actualized. 
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